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階段 は し ご WS 型 用 
手すり WS 一 TEs 型 組立 説明 書 
この た び は 、 本 製品 を お 買い 上 げ い た だ きま し て 
まこ と に あり が と う ご ざ いま し た 。 

正しく 組立 て て いた だ く た め 、 組立 に な る 前 に この 
組立 説明 書 を よく お 読み くだ さい 。 


@ 部 品 表 
(組立 前 に 数 量 を 確認 し て くだ さい 。 ) 


| Ma | 部 品名 称 | 形 汰 / 法 


手すり 
※ ど ちら か 1 つ 


回 較 | ソケット ユニ ッ ト 


サー ベ 


= 
還 *| sc | 
同一 | 


733270301973 


⑯ 組立 手順 


@ この 手すり は 、 階 段 は し ご の 左右 どちら 側 に も 取付 け 可 能 で す 。 次 の 手順 で 組立 し て くだ さい 。 
1. 階段 は し ご の 支柱 側面 に ある キャ ッ プ を 図 1 の 手順 で 取外し て くだ さい 。 
※ 昇降 面 に 近い 方 に 並ん を で いる キャ ッ プ を 取外し て くだ さい 。 
2. 図 2 の よう に ② ソ ケッ ト ユ ニッ ト を ③ 六 角 穴 付 ボ タン ボル ト 、④ 平 座金 、⑤ ば ね 座金 を 使い 確実 に 取付 け 
て くだ さい 。 
3. ソケット の 位置 が 決ま り ま し た ら 、 図 3 の よう に ① 手 すり を ソケット に 奥 ま で 差込み (2 箇所 同時 に )、 ノ ブ を 
確実 に 締付け て くだ さい 。 
※ 軽く ゆ さ ぶり 異常 の な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 
図 1 : キャ ッ プ の 取り 外し BS 図 す : 手すり を ソケット に 
キャ ッ プ ゆめ WS 差 し 込み 、 ノ プ で 


昇降 面 に 近い 方 に 並ぶ 
キャ ッ プ を 取り 外す 


図 7 : ソケット ュ ユニット の 
④ 平 座金 


ト | / @⑥ ば ね 座金 
( 


ノブ を 締付け 
染 固 定 は 確実 に 行っ て くだ さい 
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10:00 て 16:00 た だ し 12:00 て 13:O0OO 及 び 土 ・ 日 ・ 祝 を 除く 


本 書 の 無断 転載 を 禁じ ます 。 


